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DUCATI • Mod. RR 2403.1 - Gamma medie da 574 a 190 rn, gamma corte da 50 a 29 m, gamma cortiaaime da 30 a 16,5 m. Media 
frequenza 468 kc/e. Sensibilita media 40 microvolt. Altoparlante elettrodinamico. Potenza d'uscita 2 V. Coneumo 42 W. 
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